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Nr. 10 MOTIE VAN HET LID KOOLMEES C.S. 

Voorgesteld 10 december 2015 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het Binnenhof een complex is dat uit meerdere 
gebouwen en functies bestaat, dat versnelde deeloplevering van het 
Binnenhof tegen beperkte meerkosten mogelijk blijkt, maar dat een 
integrale variant hiervan niet is uitgewerkt; 

overwegende dat het niet wenselijk is dat het gehele Binnenhof 5,5 jaar 
dicht blijft; zeker niet wat betreft de cultuurhistorische belangen van het 
oudste deel van het Binnenhof; 

verzoekt de regering, een alternatieve gefaseerde variant van de 
verbouwing van de Tweede Kamer uit te werken, waardoor de Tweede 
Kamer zo lang mogelijk kan blijven functioneren op het Binnenhof, en de 
uitwerking van deze variant voor de zomer aan de Tweede Kamer voor te 
leggen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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